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O Dyjfpenfie Prai 


Bowiązek ktory Prawa wkładaią; 

ma wlaśnie tyle rościągłości, ile 
wfadźa» Prawodawcy ś więc można 
mowic ogolnie, że ci wfzyścy ktorzy 
fię znayduią pod rządem ońego.fą pod- 
dani temu obówiaązkowi. Ale każde 
Prawo w fzczegulriości , tylko tych 
obowiężuie Póddańych, ktorych tyka 
materya Praważato można latwo po~“ 
znać przez famią tiaturę każdego Prawa; 
kto, ra 
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ra oznacza dofyć zamyfł Prawodaw= 
cy względem tego: | 
Przytrafia fię iednakowoż czafem, 
że niektore Ofoby bywaią uwolnio* 
ne od Obowiązku zachowania Prawa, 
y to ieft co nazywaią Dy/penfą. 
Dyfpenfa iet zwolnienie ofłrości 
Prawa, bywa nadawane niektorym 
Ofobom dla względow . ofobliwych, 
Nigdy zaś nie daią dyfpenfy Prawa Bo- 


fkiego „ani Naturalnego,lecz tylko Pra. | 


wa pifanego, uftanowionego przez Pra- 
wodawstwo,ktore może bydź odmienio 
ne y zmnieyfzone, wedlug czafow 
y okoliczności, przez tę famą wła 
dzę, ktora go poftanowila, Więc nie 
można wątpić, żeby nie bylo przypa» 
dkow,ktore poz wałaią uwalniać od pra- 
wa; ale ponieważ trzeba wnofić, że 
prawo nic nie rofkazuie, coby nie bDy- 
jo mądrego, y coby nie bylo poftano” 


s- 


wionegodla dobrych y fprawiedliwych 


przyczyn, nie trzeba też więc odnięgo 


uwalniać,tylko w ten czas,gdy w przy» | 


trafiaiącym fię ofobliwym iakim przy 
padku,przyczynyfię znayduią ważniey- 
fze, niżprzyczyny Prawa. ' Nad 
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Nad czym trzeba niektore uwa* 
gi uczynić. Nayprzod ieśli Prawo- 
dawcą może wcale znieść Prawo, tym 
a bardziey może onego fkutek ząw iefić; 

względem tey; albo owey Ofoby. 
Fo drugie trzeba także wyznać, żetyl- 
ko fam Prawodawca może mieć tę 
władzą. Po trzecie,nie powinien on€y 
używać, tylko dla pożytecznych przy- 
czyn, 2 (kromnością roftropną, y Wee 
dług Regul fprawiedliwości y Mądro- 
ści. Ponieważ gdyby zbyt wiele O- 
fobom uwolnienia nadawal, bez roz- 
fądku y braku,  Wycieńczylby wia- 
dzę Praw; Albo gdyby te odma= 
wiał w przypadkach rownie podobnych 
Jednostronność tık- malo rozezna- 
na tylkoby zazdrość y nie ukontęn=. 
towanie za fabą pociągnela. 

Co fię zaś tycze tiwałośći Praw, Y 
fpofobu, ktorym fię znofzą  otoż fa 
fundamenta; ktore możemy założyć. 

W ogolności trwałość Prawa, row- 
nie iak onego uftanowienie, zależy 
od władzy Prawodawczey, ktoraby 
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© fobie rąk, względem tego , związać 


tozumnie nie mogla. 

jednakowoż każde Prawo przez fie- 
bie famo, y przez naturę fwaię, delt 
fądzone nie uftanne y na zawfze po- 
ftanowione, tak dlugo poki fię nic nie 


| 
4 
| 


erm- 


pokazuie w lego ułożeniu, ani w ako. -| 


licznościach, ktore fię w nim zawie- 
raia, co by Oznaczalo oczywiście za- 
myfł przeciwny Prawodawczy ; albo 
coby moglo dać rozeznane porozumie- 
nie, że go nie poftanowil, iak na nies 
jaki czas, Prawo ieft Regulą; każ- 
da Regula przez fiebie famą ieft nie 
uftanna: y mowiąc ogolnie, gdy Pra- 
wodawca fłanowi Prawo, nie czyni 
tego z przedlięwzięciem odwołania o* 
negoż. 

Ale, ponieważ fię może przytrafić 
żę {tan rzeczy tak'fię odmienia, iż już 
Prawo nie może mieć mieyscą, y fta< 
ie fie nie użyteczne, albo nawet fzko* 
dliwe; Prawądawca może go y po= 
winien w ten czas odwolać alba znieść, 


Bylaby. to rzecz rownie nie ręzęznaną 
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y fzkodliwa fpoleczności ludżkiey, 
wyciągać, aby Prawa raz pofłanowio» 
ne na zawfze trwąć powinny, bądź 
żaka chce przeciwność z tego by pos 
chodzić miała. 
Interefa Pańftw fa iak wfzyfikie 


"rzeczy ludzkie podpadaiącę . tyfiącz= 


nym odmianom; Dawne Prawa y da= 
wne zwyczaie ftaią fig koleią nie u~ 
Żyteczne y fzkodliwe temu famemu 
Narodowi, ktoremu przedtym fłtuży” 
ły; więc należy do roftropności Pras 
wodawcy nie ktore z onych zmniey* 
fzyć, inne odmienić, albo ię znieść 
wcale. 

Wiemy, że Wfchadnich Krajow 
Miefzkańcy, wielkie maią przywiąza* 
nie do (wych zwyczaiow. Nie odmie4 
niają ich: fpofoby myslenia y czynie - 
nia onych, tę fame są dzifiay, ktore 
od wiekow byly. Pewna zaś, że tem. 
peramęnt *powietrza y położenie 
mieysc znacznie wplywa w umyfł y 
y. obyczayność Ludzi, iak wiemy, że 
iednoftayny temperament Powietrza 

W 
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<w Egipcie zawfze Esipcianow ftale< 


mi y ftatecznemi czyniło; ale pozos 
ftaie do wiedzenia, ieżeli ten przys 
miot nie ieft wyftępkiem iakim, kiedy 
jeft zbyteczny. 

Niemożna bez wątpienia nadto roz- 
myślać y bydź bardzo oftrożnym, kies 
dy chodzi 6 porufzenie Praw dawnych 
Kraiu y © iakiey odmłanie onych: ale 
ten fzktupuł, powinien mieć iednax 
kowo fwoie granice. Pewna ieft, 
przez: doświadczenie, że to famo Pra. 
wo; ktore bylo dobre w iednym czas 
fie, w innym przeftaie częfto bydź ta= 
kim, y może nawet pociągnąć wiel- 
kie zamięfżania, Rownie ieft praw: 
da, że fą nie ktore Prawa, ktorych fai 


, czas dat poznać przepaść y złe (kut- 


ki, fak u nas nie pozwalam, Okoli- 
czności fię odmieniaią į trzeba też 
w tenczas koniecznie odmienić uloże< 
nie polityczne, znieść albo poprawić 
dawne Prawa, a nowe na ich mieya 
fce ulożyć. Otoż to prawdy; ktore 


„można właśnie Polfzcze nafzey przy- 
ftofować, To 


BBE > 204 ( $ 


To odwołanie ftać fię może dwo- 
ma fpofobami, wyrażnie albo z mil= 
czeniem. Ponieważ gdy Prawodaw:. 
ca dobrze uwiadomiony oltanie rze- 
czy, zaniedbywa przez dlugi prze” 
ciąg czafu doglądania y zachowania 
Prawa, albo kiedy wyrażnie pozwala 
żeby intereffa, ktore fię do niego fcią. 
gaig, fzly fpofobem przeciwnym one- 
goż ulożeniu. Ztąd wynika mocne 
rozumienie zniesienia wf(pomnionego 
Prawa, ktore tym fpofobem fama 
przez fię upada, chociaż go Prawoda- 
wca wyrażnie nie oddala. 

Wfzyftkie rożniące fię mysli, ktore 
można fkladać o rożnych Prawach, co 
fię nazywają Prawami Bofkiemi y Ludz. 
kiemi, naturalnemi, y pifanemi, o Re- 
ligii y Policyi, o Prawie Ludzi y Pra- 
wie Cywilnym, albo iak fię tylko na- 
zywać mogą, przeftaią na dwoch ro- 
dzajach.ktore zawierają wfzyftkie Pra: 
wa bądź iakiego gatunku tylko fą:ieden 
znich ieft Praw nie odmiennych, a 
drugi, Praw z woli prawodawcy pochos 
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'dźżąćych, ponieważ nie ma żadnego, 
ktoreby nie zawieralo w fobie ie» 
den albo drugi ztych dwoch przys 
miotow. co ieft uwagi potrzebne, nie 
tylko aby mieć wyobrażenie tey pler- 
wizey rożnicy ogulney Praw: ale ies 


fcze z tey przyczyny, że te dwa przy: 


mioty fą w wfzyftkich Prawach rzeczą 
iftotnieyfzą, Więc wiadomość onych 
potrzebna y bardzo użyteczna, na- 
dewlzyko w Prawach cywilnych, O 
tym mowić będziemy potym, 
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